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st. referendarz D. O. K. P. Kraków 


przeżywszy lat 54, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 22 czerwca 1954 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 25-go bm. o godzinie 16-tej, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żału pogrążeni: 


Żona i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie się w sobotę 26-go bm. o godz. 7:30 rano w kościele św. Floriana. 


"EM'EŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
„GLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
ZAKŁAD Nr 1 zo.u. 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 555-62 


Drukarnia Związkowa w Krakowie 
3321 - 23. 6. 1954 - M-5-60757 - 35- druk. Al, V kl. 100 g 


